کارسلینگ هید رولیک در اصفهان 


شرکت خاوران صنعت. با دارا بودن سال ها سابقه موفق در حوزه ساخت انواع بالابر خانگی و صنعتی» جهت 
رشد و ساخت بالابرهای باکیفیت و استاندارد با کمک تیمی کارشناس و متخصص آماده پاسخگویی 9 
مشاوره به سوالات شما است. شما می‌توانید از طریق دکمه زیر با ما در ارتباط باشید 


ساخت بالایر هبدرولیک در اصفهان 


مهم ترین و پیچیده ترین قطعه در آسانسورهای هید رولیک که کابین روی آن قرار می‌ گیرد و باعث حمل و جابه‌جایی 
.آسانسور می‌ شود کارسلینگ است 


به صورت کلی یک کارسلینگ متشکل از یک چهارچوب و یک یوک است که ظرفیت. وزن و حجم کل کابین روی آن قرار 
می‌گیرد؛ بنابراین هر کارسلینگ متناسب با نوع و اندازه یک کابین ساخته میشود. کارسلینگ با کمک کفشک ها روی 
ریل راهنما حرکت می‌کند. پاراشوت که وسیله کنترل اضطراری آسانسور در لحظات حساس مانند سرعت بالا و سقوط 
ناگهانی را بر عهده دارد روی کارسلینگ نصب میشود. کارسلینگ ها در سیستم آسانسورهای جک در کنار غیرمستقیم؛ 
نصب می شوند؛ در چنین شرایطی امکان نصب سه در روی آسانسور فراهم می‌ شود. کارسلینگ ها قابلیت استفاده 
.برای آسانسورهای بدون موتورخانه را نیز دارند 


جالب است بدانید که استفاده از سیستم کارسلینگ باعث کاهش هزینه‌های آسانسورهای هیدرولیک می‌شود. 
نصب کارسلینک به وسیله دو ریل انجام می شود و باعث ساده شدن سیستم آسانسور می شود. ریل مربوطه 
به‌صورت هم زمان کارسلینگ, فلکه هرزگرد و جک متصل به کارسلینگ را هدایت می‌کند. کارسلینگ در آسانسور هایی 
که دارای سیستم هید رولیک هستند توسط دو رشته ریل و در آسانسورهایی که به صورت کششی کار می‌کنند 

.به صورت ریل معکوس نصب می‌شوند 


جهت سفارش جک و پاور آسانسور در اصفهان 


۵8 نصب جک و پاور آسانسور در اصفهان شرکت خاوران صنعت 
خدمات جک و پاور آسانسور در اصفهان مشاوره. طراحی و نصب انواع جک و پاور 
9 آدرس اصفهان خیابان کهندژ ایستگاه دوپله 
روبروی کوی ۸۵۸۵ 
8 ارتباط با ما ۵ - مد بریت: کارخیران 


